Lirrited XAferranty 


HP 305 Scientific Calculator Warranty period: 12 months 

1. HP warrants to you, the end-user customer, that HP hardware, accessories and supplies will be free 
fromdefects in materials and workmanship afterthe date of purchase, for the period specified above. 
If HP receives notice of such defects during the warranty period, HP will, at its option, either repair or 
replace products which prove to be defective. Replacement products rray be either newor like-new 

2. HP warrants to you that HP software will notfail to execute its prograrrrring instructions after the date 
of purchase, fbrthe period specified above, due to defects in material and workmanship when properly 
installed and used. If HP receives notice of such defects during the warranty period, HP will replace 
software media which does not execute its programming instructions due to such defects. 

3. HP does not warrant that the operation of HP products will te uninterrupted or error free. If HP is 
unable, within a reasonable time, to repair or replace any product to a condtion as warranted, you will 
be entitled to a refund of the purchase price upon prompt return of the product with proof of purchase. 

4. HP products rray contain remanufactured parts equivalent to new in performance or may have been 
subject to incidental use. 

5. Warrartydoes not apply to defects res ultingfrom (a) improperor inadequate maintenance or 
calibration, (b) software, interfacing, parts or supplies not supplied by HP, (c) unauthorized 
rrodfication or misuse, (d) operation outside of the published environmental specifications fbrthe 
product or (e) improper site preparation or maintenance. 

6 HP MAKES NO OTHER EXPRESS WARRANTY OR CONDITION WHETHER WRITTEN OR ORAL 
TO THE EXTENT ALLOWED BY LOCAL LAW, ANY IIVPU ED WARRANTY OR CONDITION OF 
MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE IS 
U MITEDTO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY SET FORTH ABOVE. Some 
countries, states or provinces do not allow limitations on the cluration of an implied warranty, so the 
above limitation or exclusion night not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and 
yourright also have other rigrtethatvaiyfromcourtrytocojTtry, state to state, orprovinceto 
province. 

7. TO THE EXTENT ALLOWED BY LOCAL LAW THE REMEDIES INTHIS WARRANTY STATEMENT 
ARE YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDIES. EXCEPT AS INDICATED ABOVE, IN NO EVENT 
WILL HP OR ITS SUPPUERS BE UABLE FOR LOSS OF DATA OR FOR DIRECT, SPECIAL, 
INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL (INCLUDING LOST PROFIT OR DATA), OR OTHER DAMAGE, 
WHETHER BASED IN CONTRACT, TORT, OROTHERWSE. Some countries. States or provinces do 
not allowthe exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or 
excl usion may not apply to you. 

& The only warranties for HP products and services are setfbrth in the express warranty statements 
accompanying such products and services. HP shall not be liable for technical or editorial errors or 
omissions contained herein 

FOR CONSUMER TRANSACTIONS I N AUSTRAUA AND NEW ZEALAND THE WARRANTY TERMS 
CONTAINED IN THIS STATEMENT, EXCEPTTOTHE EXTENT LAWFULLY PERMITTED, DO NOT 
EXCLUDE, RESTRICT OR MODIFY AND ARE IN ADDITION TO THE MANDATORY STATUTORY 
RIGHTS APPUCABLE TO THE SALE OF THIS PRODUCTTO YOU. 

BeeygmBetgatcrti 

HP 305 mBtematikregner; Garantiperiode: 12 maneder 

1 HP garanterer o\^r for slutbrugeren at HP hardware, till3eh0rogfbrtarugsstoffervil vaaefri fbrrrateri- 
alefejl og hanovaa-ksrrBessige mangier i en peri ode efter kabsdatoen somspecificeret ovenfbr. Hvis 
HP rrodtager et produkt med sadarme fejl indenfbrgarantiperioden vil HP efter egetvalgenten rep- 
arereellerucskifteclefekteproclukterellerdeleheraf. Eistatnirigsproclukterereritennyeeller 
fremtraader sorn rye. 

2. HP garanterer, at HP software i en peri ode efter tobsdatoen somspecificeret ovenfbr ikke vil ophzire 
med at udfere sine prograrrmeri ngsinstruktioner somfblge af rraterialefejl eller handvaaksmBessige 
mangier, fbrsa victsofhAerenerkDi7el<tinstelleretoganuenclt Hvis HP modtager et produkt med 
sadarme fejl inden for garantiperioden, vil HP erstatte softwarerreoSer, der ikke udferer sine 
prograrrrreri ngsinstruktioner somfblge af sadame fejl. 

3. HP garanterer ikke, at brugenaf HP produkter vil fbri0beudenaftarydelserellerfejlfrit Hvis HP inden 
for en rirreligtid ikkeer i stand til at reparere eller erstatte etfejlbehaatet produkt med etandet 
svarendetil den garanterede stand, vil sltitbrugerenvaae berettigettil fiJd refusion af tobsprisen rrod 
straks at returnere procluktet sarrmen med dcikLirentation for tobet 

4. HP produkter kan indeholde renoverede dele, somfunktioneltsvarertil nye, og de kan have vaaet 
udsatfbr kortvarig brug. 

5. Garantien omfatter ikke fejl somhidnarerfra (a) fbrkert eller uhensigrsmBessig vedigholdelse eller 
kalibrering, (b) software, interfacing, dele el lerfbrbrugsstoffersom ikkeer leveret af HP, (c) 
uautoriseret rrodifikation eller rrisbrug, (d) drift uden for de offentiiggjorte mlj0specifikationerfbr 
produktet eller (e) uhensigtsmBBSsige driftsfbrhold eller vedigholdelse. 


6 HP ANERKENDER INGEN ANDEN GARANTI ELLER ANDRE S/ERUGE BETI NGELSER, 
HVERKEN SKRIFTUGT ELLER MUNDTUGT I DETOMFANG DETTILLADES AF LOKAL 
LOVGIVNING, ER ALLE G/ELDENDE GARANT1ER ELLER SALGBARHEDSVI LKAR, 
Tl LFREDSSn LLENDE KVAUTET ELLER EGNETHEDTIL ET BESTEMT FORMAL BEGR/ENSET 
TILVARIGHEDENAF OVENN^EVNTE UDTRYKTE GARANTI. Visse lande, stater eller provinser 
ti I lacier ikkebegraensningerafvarighedenaf en Linclerfbrstaet garanti, sa ovenstaende begraaTsning 
eller undtagelse gadder maske ikke dg. Demegaranti gh^dgspecifikkelovligerettighederogdu 
kanogsa have andre rettigheder, dervariererfra land til land stattil statelier provins til provins. 

7. I DET OMFANG DETTILLADES AF LOKAL LOVGIVNING, ER DE UDBEDRI NGER I DENNE 
GARANTI ERKUCRING DE ENESTE, SOM KAN PABERABES KUNDEN. UNDTAGEN SOM 
ANGIVET OVENFOR PATAGER HVERKEN HP ELLER DERES FORHANDLERE SIG NOGET 
ANSVAR FOR TAB AF DATA ELLER FOR DREKTE, SPECIEL, TILF/ELDIG, F0LGENDE 
(HERUNDERTABT FORTJ ENESTE ELLER INFORMATION), ELLER ANDEN SKADE, UANSET 
DENNES OMFANG, ARSAG ELLER KONSEKVENS. Visse lande, stater eller provinsertillader ikke 
undtagelse eller begraansningaf uheldgellerfelgendeskEKde, sa ovenstaende begraaTsning eller 
undtagelse gadder rraske ikke dig. 

a Deenestegarantier, (dergaaderfbrHP-proclukte^ 

garantierkJaainger, somf0lgermedsadarrieprcclukterellertgenester. HP kan ikke hadte for tekniske 
eller redaktionelle fejl eller udeladelser, derfindes heri. 

DE UDBEDRI NGSMETODER, DER ER BESKREVET OVENFOR, ER DE ENESTE, DER KAN 
PABERABES AF KUNDEN. UNDTAGEN SOM ANGIVET OVENFOR PATAGER HVERKEN HP ELLER 
HP'S FORHANDLERE SIG NOGET ANSVAR FOR TAB AF DATA ELLER FOR DIREKTE, SPECIEL, 
TILF/ELDIG, F0LGENDE (HERUNDERTABT FORTJ ENESTE ELLER INFORMATION) ELLER ANDEN 
SKADE, UANSET DENNES OMFANG, ARSAG OG KONSEKVENSER. 


maanden 


HP garandeert u, de eindklant dat hardware, accessoires en andere randapparatuur van HP 
gedurende de hierboven aangegeven peri ode vanaf de datum van aankoop vrij zullen zijn van rrateri- 
aal- en productiefbuten. Als HP tijdens de garantieperiode op de hoogte wordt gebracht van dit soort 
fbuten, zal HP producten die defect blijkente zijn reparerenof vervangen, waarbij HP bepaaltwelke 
optie wordt gekozen De \*=r\^ngencle producten kurr^ 


HP 30S Wetenschappelijke rekenrmchine; Garanrj. 


2. HPgarancleertudatHP-softaarevocroehert^^ 

rietingevolgerrateriaal- enprcductiefbutenzal stoppenn^hetuitMDeren\^nprograiTTrB-in 
op voorwaarde dat de software correct wordtoeTnstalleerd en gebruikt Als HP tijdens de 
garantieperiode op de hoogte wordt gebracht van dit soort fbuten, zal HP de media vervangen van de 
software de vanwege dit soort defecten de programrB-instructies niet uitvoert 

3. HP garandeert niet dat net werten met HP-proclucten oinonclertaroke^ zijn IndienHP 
niet bimen redelijke tijd in staat is een product te repareren of te vervangen vol gens de 
garantievoorwaarden, dan heeft u recht op een terugbetaling van de aankoopprijs bij direct 
terugsturen van het product met het aankoopbewijs. 

4. HP-producten kumen herwerkte onderdelen bevattendeoua prestaties equivalentzijnaan nieuwe 
onderdelen of die incidenteel gebruikt zijngeweest 

5. Degarantieis nietvantoepassirTgopstoringendehetresultaatzijnvan(a) onjuisUe) of inadequaat{- 
quate) onderhoud of kalibrering, (b) software, interfaces, onderdelen of supplies de niet door HP zijn 
geleverd, (c) niet-toegestane aanpassingen of verkeerd gebruik, (d) gebruik buiten de gepubliceerde 
omgevingsspecificaties voor het product of (e) onjuiste voorbereicing of cinjuistonclerhoudvande 
gebruikslocatie. 

& HP BIEDT VERDER GEEN GESCHREVEN OF MONDEUNGE EXPUCIETE GARANTIE OF 
VOORWAARDE, IN ZOVERRE DIT DOOR DE LOKALE WETGEVING WORDT TOEGELATEN. 
ELKE EVENTUELE IMPUCIETE GARANTIE OF VOORWAARDE VAN VERKOOPBAARHEID, 
VOLDOENDE KWAUTEIT OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL IS BEPERK1 TOT DE 
DUURVAN DE EXPUCIETE GARANTIE DE HIERBOVEN IS BESCHREVEN. In sorrrrige landen 
deelstaten of provincies zijn beperkingen aan de duur van een irrpliciete garantie niet toegestaan wat 
betekertcatdeboven^rmeloebeperkingof uitsluiting mDgelijknietopuvantoepassing is. Deze 
garantie geeft u specifieke juridische rechten en mrjgelijk hebt u in uw land, deelstaat of provincie nog 
andere specifieke rechten. 

7. VOOR ZOVER DOOR DE LOKALE WETGEVING WORDT TOEGESTAAN, ZIJ N DE 
VERHAALMOGEUJ KHEDEN DE IN DEZE GARANTIE VERMELDZIJ N UWENIGE EN 
EXCLUSIEVE VERHAALMOGEUJ KHEDEN. MET UITZONDERING VAN WAT HIERBOVEN IS 
AANGEGEVEN, ZULLEN HP OF ZIJ N LEVERANCIERS IN GEEN ENKELGEVALAANSPRAKEUJ K 
ZIJ N VOOR GEGEVENSVERUES OF VOOR DRECTE, SPECIALE, I NCI DENTELE OF 
GEVOLGSCHADE (MET I NBEGRI P VAN W NSTDERVI NG EN VERUES VAN GEGEVENS), NOCH 
VOOR ANDERE SCHADE ONGEACHT OF D E ONTSTAAT DOOR CONTRACTEN, 
ONRECHTMATIGE DAADOF ANDERSZINS. In somrrige landen, deelstaten of provincies is het 
litsluitenof beperten van verhaal bij incidenteleof gevolgschade niet toegestaan, watbetekentdatde 
boven^rmelcle beperking of uitsluiting mDgelijknietopuvantoepassing is. 


8. Deerigegaranties\ADorHP-prodLictenendenstenzijnuiteengezetind^ 

germakte garantie. HP kan niet aansprakelijkgested wordenvoorenigeriei indtdcicurrentvervatte 
technischeof redactionele fbuten of weglatingen 

VOOR CCHNISUMENTTRANSACTIES IN AUSTRAUE EN Nl EUWZEELAND GELDT HETVOLGENDE: 
DE GARANTIEVOORWAARDEN IN DEZE VERKLARING VORIVEN, BEHALVE VOOR ZOVER DOOR 
DE WET TOEGELATEN, GEEN UITSLUITING, BEPERKING OF WJ ZIGING VAN EN ZIJ N EEN 
AANVULUNG OP DE VERPUCHTE RECHTEN DE VANTOEPASSING ZIJ N OP DE VERKOOP VAN 
DTT PRODUCT AAN U. 

Service and Support 

Europe 


Austria 

443-1-3602771203 

Belgium 

-132-2-7126219 

Denmark 

+45-8-2332844 

Eastern Europe countries 

4420-5-41422523 

Finland 

+35-89640009 

France 

+33-1-49939006 

Germany 

+49-69-95307103 

Greece 

+d?n-S-414P?S?^ 

Holland 

+31-2-06545301 

Italy 

+39-02-75419782 

Norway 

+47-63849309 

Portugal 

+351-22-9570200 

Spain 

+34-915-642095 

Sweden 

+46-851992065 

Switzerland 

+41-1-4395358 (German) 


+41-22-8278780 (French) 


+39-02-75419782(ltalian) 

Turkey 

+420-5-41422523 

UK 

+44-207-4580161 

Czech Republic 

+420-5-41422523 

South Africa 

+27-11-237 62 00 

LxD^mbourg 

+32-2-7126219 

Other European countries 

+420-541422523 

Asia RaoHic 

CoLMtry z "telephone nLvrfaets 


Australia 

+S1-3-9841-5211 

Singapore 

+S1-3-9841-5211 

I—America 



Argentina 

0-810-555-5520 

Brazil 

Sao Paulo 3747-7799 ROTC 0-800-157751 

Mexico 

Mx City 52589922; ROTC 01-80&472-6684 

Venezuela 

08004746-8368 

Chle 

800-360999 

Columbia 

9-800114726 

Peru 

080010111 

Central America & Caribbean 

1-80O711-2884 

Guatemala 

1-80O999-5105 

Puerto Rico 

1-877-232-0589 

Costa Rica 

0800011-0524 

MAmerica 


U.S. 

180OHP INVENT 

Canada 

(905) 206-4663 or 80OHP 1 NVENT 


ROTC =Rest of the country 


